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BioSilent®- 01 

Dieses tief ins Holz eindringende 
FuBbodenol verleiht Ihrem ApartLine® 
eine dauerhaft naturliche Ausstrahlung, 
ohne die Poren zu verschlieGen. 

ApartLine® Schiffsboden geolt 

Bei Ihrem ApartLine® Schiffsboden werden nach Art des 
traditionellen Schiffsbodens einzelne Parkettstabe in 
einer Dreistaboptik zu einer ganzen Diele kombiniert. 
Daraus ergibt sich eine lebhafte aber insgesamt 
harmonische Wirkung. Der robuste Boden passt dank 
seines zeitlosen Charmes zu klassischem wie auch zu 
modernem Interieur. 



Sortierung 



Select 

Kleinere Aste und Holzma- 
serung in der naturlichen 
Struktur. Lebhafte bis 
elegante Optik 


Glatt Oder gebiirstet?* 



glatt gebiirstet sagerau* 


Dielenvariante 



Schiffsboden / 2200 x 180 x 13,5 mm 








Oberpfalzer Parkettboden ApartLine - Perfektion in Design und Qualitat 

Die Boden der Kollektion ApartLine® erfullen rundum gehobene Anspruche - hinsichtlich 
Material, Optik, Verarbeitung und Langlebigkeit. 

Wir verwenden dafur nur das beste Holz und die strapazierfahigsten Lacke. 

Ihre ApartLine®-Diele durchlauft einen aufwandigen handwerklichen Verarbeitungsprozess. 

Neben fachlichem Konnen flieBt hier auch der Respekt fur das faszinierende Naturprodukt 
Holz mit ein - eine Philosophie, die den Boden zu etwas Einzigartigem macht. 

Entscheiden Sie selbst, was zu Ihnen passt Ihr ApartLine® kann geolt mit BioSilent® Oder 
lackiert mit Thermocor® Oberflache gefertigt werden. 

Herkdmmlich glatt Oder modern geburstet. Mochten Sie eine rustikale Optik Oder eher edel- 
elegant? Oder vielleicht doch ein naturliches Erscheinungsbild? 








Nur das beste fur Sie ausgewahlt 


Sortierung Select 



Wahlen Sie Ihre Oberflachenbearbeitung 


Oberflache glatt geschliffen 



Oberflache geburstet 





Schiffsboden - der Klassiker 




Hochwertiger 

Holz-Gegenzug 


FastLoc®Plus 

Klicksystem 


















BioSilent 01 Oberflachenbehandlung 
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